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Heyvandarligm  yem  bazasini  mohkamlatmak  U9un 
ananavi  yembrla  yana§i  yalniz  danli  bilkibrin 
kiib^i  deyil,  harrxjinin  digar  bitki  qaliqlarint  da  tam  $a- 
kilda  istifada  etmak  lazim  galir.  Respublikamn  qarb  zo- 
nasinda  beb  bitki  qaliqlarma  qargidali  qtpast,  taravaz 
va  bostan  qahqlari,  giinabaxan  sabati,  meyva,  iiziim  va 
taravaz  cecasi  aiddirlar.  Bunlann  yem  ahamiyyatli  olma- 
sina  baxmayaraq  90X  vaxt  bunlardan  tasarrufatlarda  va 
yem  hazirlayan  miiassisalarda  samarali  va  geni§  miqyas- 
da  istifada  eda  bilmirbr.  Beb  vaziyyat,  hamin  material- 
larin  yem  qari§igi  tarkibina  zootexniki  normalara 
miivafiq  olaraq  verilmasini  tamin  edan  dozatorlarin  ol- 
mamasidtr.  Bununla  beb  tacriibada  siibut  edilmi?dir  ki, 
bu  materiallar  xirdalanaraq  talab  olunan  dozalarla  yem 
qart§igina  verildikda  90X  qiymatli  yem  qari$igi  hazirla- 
maq  miimkiin  olur.  Masabnin  aktualhgini  nazara  ala- 
raq  dozatorlar  iizarinda  apardigimiz  tadqiqatlar  natica- 
sinda  baraban  tipli  daha  universal  dozator  i?byib  hazir- 
lami§iq  [1], 

Bu  ciir  dozator  daha  sada  konstruksiyaya  malik 
olub  i$da  etibarlidir.  Dozatorun  qari$iq  yem  hazirlama 
prosesinda  i$  samarasini  tamin  etmak  ii9un  onun  asas 
paramelrbrinin  optimal  qiymatlarini  hesablamaq  talab 
olunur.  Yem  dozasinm  dayi$masi  adi  baraban  tipli  do- 
zatorlarda  barabanin  firlanma  tezliyi  va  yaxud  dozato¬ 
run  91x15  agzinin  en  kasik  sahasinin  dayi§dirilmasi  ila 
ba$  verir.  Bununla  beb  qeyd  etmak  lazimdir  ki,  baraba¬ 
nin  firlanma  tezliyini  dayi?dikda  dozala?dirma  xatasi 
artmi?  olur.  Bu  onunla  alaqadardir  ki,  yiiksak  firlanma 
tezliyinda  yem  lovhalar  arasi  bojlugu  doldurmaga  im- 
kan  tapa  bilmir.  Dozatorun  91x15  agzinin  en  kasik  saha- 
sinin  qapaqla  nizamlanmasmda  isa  yemin  aximliligi  93- 
tinla5mi5  olur.  Bizim  i5byib  hazirladigimiz  dozatorda 
isa  dozalayici  rotor  kurayini  radial  istiqamatda  dayi5- 
mak  hesabina  qurgunun  mahsuldarligim  geni.5  diapo- 
zonda  day^mak  mumkiin  olur. 

Dozatorun  mahsuldarligi  a5agidaki  diisturla 
miiayyan  edila  bibr  2  . 

Q -Vcopcp,  (1) 

burada  V  -  baraban  yuvasimn  hacmi,  m3;  co-  159! 
orqanin  firlanma  tezliyi,  san  ';  p-  dozala5an  yemin  six- 
ligi,  kq/m3;  cp  -  baraban  yuvasimn  dolma  amsali. 

Mahsuldarligi  barabanin  xatti  parametrlari  va  xat- 


ti  siiratb  ifada  etsak  yaza  bilarik 

Q  =  2;rh(d  +  h)lvp0>(d+2h),  (2) 

burada  h  -  kiirayin  hundiirluyii,  m;  d  -  barabanin 
diametri,  m;  /  -barabanin  i?9i  hissasinin  uzunlugu,  m;  v 
-  rotorun  xatti  surati,  m/san. 

Dozator  qari5diricida  gedan  prosesi  rasionda  ta- 
lab  olunan  yem  normasi  ila  tamin  etmalidir.  Kiiraklarin 
muxtalif  hundiirliiyunda  kiiraklar  arasi  hacmin  dolma 
amsali  0,6...  1,0  arasmda  dayi?ir.  Bu  isa  (2)  diisturu  ib 
hesablanan  mahsuldarligin  40  %  hududunda  dayi5masi 
ib  mumkiindiir. 
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Faktorlarm  variasiya  saviyyalari 
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Dozatorun  imkanlarini  miiayyan  etmak  U9iin 
tacrubalar  qoyaraq,  rotorun  firlanma  tezliyi  -  v,  kiiray- 
in  hiindiirliiyii  -  h  va  kiiraklarin  sayini  -  z  dayi5makla  qu¬ 
rgunun  mahsuldarligim  tadqiq  etmi5ik.  Faktorlarm  va¬ 
riasiya  saviyyabri  va  intervallari  asagidaki  cadvaldaki 
kimi  olmu5dur. 

Coxfaktorlu  eksperimentin  matrisini  realla5dir- 
maqla  yem  hazirlamaya  adekvat  olaraq  va  kuraklar 
arasi  hacmin  dolma  amsalini  nazara  almaqla  a5agidaki 
reqressiya  tanliyi  qurulmu5dur. 

y=  1 88,957+88, 1 5x.+ 5, 1  67x2-6,093xj+3, 339xixz- 
-  2,2 1 X1X3- 1 ,993x2X3+ 1 ,484x^-4,66 1  x22 
burada  y  -  mahsuldarligin  kodla5mi5  i5arasi;  xi,  X2, 
X3  -  miivafiq  olaraq  rotorun  surati,  kiirayin  hiindiirliiyii 
va  kiiraklarin  saymin  kodla5mi5  i5arabri. 

Bu  iisulla  dozatorun  xatti  tamin  edacak  mahsul- 
arhgi  va  onun  miivafiq  parametrlarin  optimal  qiymat- 
bn  muayy3nb5dirib  bibr. 
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